Hasta Yatağı Çeşitleri 

Hasta yatağı birçok çeşidi olan özel bir yatak türüdür. Manuel ve elektrikli olmak üzere iki farklı hasta 
yatağı çeşidi bulunur. Bu yatakların özellikleri hareket etmesidir. Hareket ettikleri için yatalak ve felçli 
hastalar için oldukça iyi bir yatak çeşididir. Bu tarz hastaların hareket edebilmesi sağlıkları ve 
tedavileri açısından oldukça önemlidir. Günümüzde manuel yatakların üretimi çok olmamasına karşın 
elektrikli yatakların satışı oldukça fazla olmaktadır. Elektrikli yatak hem kullanım bakımından hem de 
sağlık bakımından daha iyi bir yatak çeşididir. Hasta karyolası satın alan vatandaşlarımız da elektrikli 
yatakların alimim daha çok yapar. Manuel yatağa ilgi pek fazla olmadığı için satışı da oldukça 
azalmıştır. 

Hasta yatakları kullanım olarak oldukça basit bir yatak türüdür. Basit ve rahat bir yatak türü olduğu 
için hem hasta hem de bakıcısı için daha iyi bir yatak türüdür. Radikal medikal elektrikli hasta 
yataklarının imalat satış ve kiralamasını yapmaktadır. Firma olarak iki motorlu, üç motorlu ve dört 
motorlu hasta yataklarının imalat satış ve kiralaması yapılır. Bu modelleri n tamamı hareket etme 
özelliğine sahiptir ve hastanız için önemli bir yatak çeşididir. Bu yatak çeşitlerinde ayrıca yan korkuluk, 
başlık gibi parçalarda bulunur. Hasta yataklarının baş kısmı 90 dereceye kadar kalkarak hastanızın 
temel ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur. Hasta yatağı her yerde kullanıma sahip olan özel bir 
yatak türüdür. 








